63. Stromung mit beliebig groBen Druck- und Geschwindigkeitsanderungen.  299
1. FalL   'Expansions-Stromung (Umsetzung YOB Brack in Gesehwindigkeit).
Die gesamte Anderung der lebendigen Kraft ist gleich der ganzen schraffierten Flache Fig. 101 oder 106.
Diese Flache ist die bei adiabatischer Ausdehnung des Gases oder Dampfes verfiigbare Betriebsarbeit L (Nutzarbeit, Arbeitsgefalie).
Es ist
1st u?0 = 0, beginnt die Stromung aus derRuhelage, so ist die bis   zum Druckabfall p erreichte   Geschwindigkeit wy bestimmt  aus
Daher gilt die Beziehung
W*___ W*          W^
fy:=2^~2~g' oder fiir die Endgeschwindigkeit w einer mit w0 beginnenden Stromung
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2g = ~2g~T~~2g.........^
Der Wert wx kann sinngemaB als „ Gefallegeschwindigkeit" be-zeichnet werden. Das Quadrat der Endgeschwindigkeit ist also gleich der Summe der Quadrate der Gefallegeschwindigkeit und der Anfangs-geschwindigkeit.
Im Dampfturbinenbau wird anstatt mit den ,,Arbeitsgef alien" mit den ,,Warmegefalien" gerechnet, d. h. die jeweils umgesetzten oder verfiigbaren Arbeitswerte werden nicht im mechanischen, son-dern im WarmemaB angegeben. Multipliziert man beide Seiten der letzten Gleichung mit dem Warmeaquivalent ^4=1/427 der mechanischen Arbeit, so wird
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A — ^- ist das dem Arbeitsgefalie^ gleichwertige (aquivalente) „ Warme-
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gefalle". A — und A — sind die Stromungsonergien (lebendigen Krafte). 2g           2g
von 1 kg   des   stromenden Korpers   am Anfang   und   am Ende der betrachteten Strecke, gemessen in Calorien.
Die   in Gal. gemessenen Arbeitswerte   werden   haufig  mit- dem Buchstaben h bezeichnet.    Dann ist kiirzer
-.-.--••-  (3b) AuBer   dieser Arbeits- oder Warmegleichung   mu8   nun, solangek gleich Null ist. Betrachtet man namlich den Teil einer Stromrohre zwischen zwei Querschnitten A und B in weiter Entfernung vor und nach dem Korper, Fig. 104, BO erleidet die Rohre in der Stromrichtung keinen Druck durch die Fliissigkeit, weil diese zwischen der Ein- und Austrittsstelle aus der Stromrohre weder Richtung noch GroBe ihrer Geschwindigkeit andert, somit nach Abschn. 87 weder Aktions- noch Re-aktionskrafte auf die Rohre wirken. Dies gilt aber auch fiir die unmittelbar am Korper anliegende Stromrohre, die man als einen Teil des Korpers be-trachten kann und somit fiir den Korper solbst. Auch daraus, daB in der Fliissigkeit beim Voriibergang kein Energieverbrauch stattfmdet, kann man den gleichen SchluB ziehen.
